I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU 
SECRETARIA MUNICIPAL 



ACTA 135 CONCEJO MUNICIPAL 



SESION EXTRAORDINARIA. En Pichilemu, a catorce días del mes de 
agosto de 1997, siendo las 16.15 horas, se abre la sesión presidida por el 
Alcalde Sr. Jorge Vargas González, y con la asistencia de los Concejales Sres. 
Pedro A. Polanco Contreras; Washington Saldías González; Mariano Pohnco 
Galarce y Mario Bichón Cáceres. 

Actúa de Secretario el titular de la Secretaria Municipal, Sr. Jaime A. 
García Ramírez. 

Ternario : 

1. - Participación Gerente General de ESSEL, Sr. Patricio Herrera Guerrero. 

2. - Análisis situación jurídica municipal. 



1- PARTICIPACION GER ENTE G EN E RA L DE ESSEL. SR. PA TRIC IO 

H ERRERA GUERRERO . 

Se encuentran presentes en la sesión dirigentes de las Juntas de 
Vecinos, de la Cámara de Comercio, de Turismo y del Comité Ciudadano. 

El Sr. Alcalde explica que estas reuniones son el resultado del trabajo y 
de las solicitudes de la comunidad organizada de la Comuna. Por ello, señala, 
el tema que se va a abordar ahora es la situación del suministro de agua 
potable que debe realizar la empresa ESSEL para la temporada de verano que 
se avecina. Asimismo, informa, se sostendrán diálogos comunales con las 
empresas EMELECTRIC y C.T.C., para que estas empresas se preparen en 
óptimas condiciones, con programas de trabajo bien definidos y en la parte 
técnica, garanticen que no se volverán a producir los problemas ocurridos en 
algunas fechas de la temporada pasada. 

El Gerente General, Sr. Herrera, quien se encuentra acompañado del 
Ingeniero, Sr. Francisco Ramírez, del Relacionador Público, Sr. Julio Jerez y del 
Administrador Sr. José Luis Arraño, en lo medular señala que hasta el mes de 
marzo del presente año, la empresa vivía una cierta situación de emergencia 
respecto al agua potable de Pichilemu y en ese sentido, se hacía 
recomendable hacer un plan especial para enfrentar la situación del verano. 
Indica que después de las inversiones efectuadas, disponen de las fuentes de 
agua adecuadas, en cantidad y calidad, para cubrir todos los requerimientos 
que implica el verano. Por lo tanto, expresa, a no mediar de situaciones 



absolutamente excepcionales, que son muy difíciles de preveer, durante los 
meses de verano no debería existir ningún problema de agua y están llanos en 
colaborar en términos de imagen pública, a objeto de que la ciudad, a través 
de su Alcalde, su Concejo y sus organizaciones, bagan llegar adecuadamente a 
la comunidad turística nacional el mensaje que el tema del agua potable en 
Pichilemu está efectivamente resuelto. Sugiere que la fecba de inauguración 
del sistema del Embalse NilaViue, lo que está sumamente explicado que fue una 
gran inversión, señala, sea a partir del 15 de septiembre, en la que se tendrá 
la presencia de autoridades nacionales significativas, de tal manera que pueda 
im pactar muy favorablemente a la opinión pública. 

Seguidamente, el Ingeniero 3r. Ramírez señala que la empresa tiene un 
excedente en la capacidad de producción, de distribución y de almacenamiento 
de agua potable para atender la demanda del próximo verano, y por ser muy 
caro el funcionamiento del sistema del embalse Milabue, se utilizará sólo 
cuando sea necesario. También señala que durante el año se han hecho 
estudios relacionados con el mejoramiento de la red, para darle mejor 
abastecimiento a algunos sectores; también se ha implementado un estudio 
de pérdida y fuga en conjunto con una empresa constructora, con la 
identificación de los sectores, en especial en el sector de Infiernillo Bajo. 
Señala que este estudio terminará con la instalación de válvulas reguladoras 
de presión y finalmente, expresa, se está estudiando el proyecto de como 
aprovechar la instalación del software que tiene el computador del estero 
Milahue, de forma tal de conectar todo el sistema de producción de agua en 
los estanques, a los que se agregará otro en el Cerro La Cruz. Indica que por 
las características geográficas de Pichilemu existen diferencias de cotas 
bastantes importantes y que el estudio de fugas y de pérdidas es para evitar 
las roturas de redes y con los reguladores lograr que todos los sectores 
tengan una presión determinada. 

El Concejal Sr. Polanco Galarce felicita a ESSEL por el es-Fuerzo 
realizado para tener el buen servicio que ya tienen iris-talado para 
abastecer de agua potable a Pichilemu. 

El Gerente General, Sr. Herrera, reitera que el Nilahue no va a operar 
permanentemente, ya que en esta primera fase va a tener un régimen de uso 
temporal, por lo tanto, nc pueden comprometer con los sectores intermedios 
continuidad en el suministro de agua potable, por lo antirentable que resulta 
su funcionamiento para unas pequeñas localidades en el camino, las que no 
han sido atendidas históricamente debido al programa gubernamental que 
rige, el que exige que existan un determinado número de casas por kilómetro. 
Mo obstante, indica, el Departamento de Agua Potable Rural de ESSEL está 
estudiando la posibilidad de considerar en forma conjunta, en un sólo 
proyecto, a las distintas localidades que están involucradas. Respecto a la 
planta de tratamiento, señala que habrá que esperar hasta que esté operando 
para ver los resultados y expresa que Vían sostenido sistemáticamente que 
cualquier situación dentro de Ja operación de la planta va a ser mejor que la 
situación que tiene hoy día Pichilemu, en que las aguas seividas están 
llegando a la Laguna Petrel sin tratamiento. 

Finalmente, el Sr. Herrera señala que la inauguración del estero Nilahue 
sea organizada en conjunto para que resulte una ceremonia de primer nivel, 
con la presencia de distinguidas personalidades, ya que la única forma de 
darse cuenta de la envergadura de la obra, expresa, es visitándola. Se 
acuerda romo fecha para la inauguración el próximo sábado 11 de octubre. 
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2" ANALISIS SITUACION J URIDICA MUN ICIPAL. 

Los Sres. Concejales acuerdan dejar pendiente este terna para una 
próxima sesión de Concejo. 

Se levanta la sesión a las 18.15 horas. 




ame. 



